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Amasya'da karın ağırlığını taşıyamayan bir iş yerinin çatısı çöktü. 


Amasya'da karın ağırlığını taşıyamayan bir iş yerinin çatısı çöktü. 

Amasya'nın Taşova ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası Doğu Mahallesi'nde halı 
yıkama dükkanının önündeki demir çatı, karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Çatının 
çökmesi sonucu iş yerinin bir kısmında ciddi hasar meydana geldi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, "Çok fazla 
gördüğümüz bir kar yağışı değildir mart ayında yağan yağışlar. İlçemizde yaklaşık 15 
santimetre kalınlığında bir kar görülüyor. Halı yıkama işi yapan bir çatısı kar yağışı 
nedeniyle çöktü. Tabii çok şükür içerisinde herhangi bir kimse yoktu. Azda olsa bir maddi 
hasar meydana geldi. Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz. Çünkü Allah 
korusun çatının yıkılması can kaybına sebep olabilir” diye konuştu. 


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Amasya haberleri, bu bölümde 
Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans 
kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Amasya Haberleri alanında yer alan 
haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 


İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için 
Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metini sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. 
Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz. 
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